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HOBBIit BH3 HEMATOA ENCEPHALONEMA OPHTHALTINA SP. N. 
H3 TJIA3 BPAHOBBIX nTHIJ 

B. HepHoGafi 

BojirorpaACKHH neflarorEraecKHH hhcthtyt 

B rjia3ax cepofi BopoHH h copoKH o6Hapy>KeH hobbih bh HeMaTO/i; pofla Encephalo- 
nema , E. ophthaltina sp. n. ( Filariata ). Mhkpo$hjihphh flocraraiOT HCKJiiOHHTejibHO 6oJib- 
hihx pa3MepoB. IIpiiBefleHO onncaHne caMKH. CaMipj HeH3BecTHti. 

B KOJiJieKi];HH napa3HTHqecKHX nepBen H3 BpaHOBBix nrau; HnHmero 
IIobojijkbh mli o6Hapy>KHJiH HOBBix HeMaTO/j b nepe^HeH KaMepe rjia3 ceptix 
BopoH h copoK (Bcero y 10 imm;) b KOJinnecTBe 68 3K3. 

Ohh npeACTaBJiHiOT co6oh cnjioinHyio Konmo-MycKyjiBHyio TpySny c MaT- 
koh, 3aHHMaioiii;eH bcio iiojioctb Tejia. KyTHKyjia jinmeHa KaKHx-jra6o o6pa- 
30BaHHH. y nojiOB03pejiLix caMOK o6Hapy>KHBaeTCH ByjiBBa, MaTKa 3anojiHeHa 
qpe3BBmaHHO ftJIHHHBIMH JIHHHHKaMH. OTHOineHHe ftJIHHBI MHKpO$HJIHpHH 
k ftjiirae Tejia caMKH 1 : 4—5. rojiOTnn xpaHHTCH b kojuickhihh Bcecoi03Horo 
HHCTHTyTa rejiBMHHTOJiornH hm. anaji;. K. H. CKpaSmia, naparanBi — b 3oo- 
jiornHecKOM My3ee Bojirorpa^CKoro neftarornnecKoro HHCTHTyTa. 

C a m k a (cm. pncyHOK). Othochtcjibho MejiKne HeMaTO^H. Pojiobhoh 
KOHeu; HeceT 4 naTepajiBHBix coconKa, CMenjemiBix Ha ,n;op3ajiBHyio h BeHTpajit- 
Hyio CTopoHH, h napy mejieBHAHBix aM$H,n;. HMeeTCH HeSojiBinoe poTOBoe 
yrjiySjieHne, bh^hmo, pe^yipipoBaHHaH CTOMa. IlHmeBapHTejiBHaH CHCTeMa 
OTcyTCTByeT. AHajiLHoe OTBepcrae He o6Hapy>KeHO. 

TeJio A^aMeTpoM ro 0.20 mm. Han6ojiee pe3Koe cymemie HeMaTOftBi — 
Ha paccTOHmm 0.12 — 0.13 mm ot kohijob, mnpHHa Tejia 0.07 mm, OTCio^a 

HaHHHaiOTCH HHHHHKH. 

y caMKH ajihhoh 5.64 mm ByjiBBa yAajieHa ot ronoBHoro KOHija Ha 2.47 mm. 
OBaJIBHOe OTBepcrae ByjIBBBI OTKpBIBaeTCH Ha B03BBIHieHHH — OKpyrJIOM 
6yropKe. IIlHpHHa Tejia Ha ypoBHe ByjiBBBi 0.14 mm. MaTKa aM$H,n;ejiB(|)Horo 
rana. KoHH;eBBie ee OT^ejiBi co,n;ep}KaT no 9 — 12 hhh, Ha pa3JiHHHBix CTa^HHX 
pa3BHTHH, pa3MepoM 0.036 — 0.039x0.027 — 0.030 mm. Bch ocTajiBHan nacTB 
MaTKH 3anojiHeHa mhkpo(|)hjihphhmh. 

KorTeBH^HBiii xboctoboh KOHeu, caMKH 3arHyT Ha BeHTpaJiBHyio CTopoHy. 
MHKpo$HJiapHH co cjierna pacmnpeHHBiM tojiobhbim kohijom; hx ^Jimm 1.10— 
1.25 mm, innpHHa 0.008 — 0.009 mm. 

H3MeHHHB0CTB. ,II,jiHHa Tejia 4.82—5.64 mm, nrapHHa Ha ypoBHe 
rojiOBHoro h xboctoboto cy>KeHHH — 0.06—0.07 mm, Ha ypoBHe ByjiBBBi — 
0.12—0.14 mm. IIojiOBoe OTBepcrae Ha paccTOHHHH 1.65 — 2.50 mm ot nepe^Hero 
KOHu;a. fljiHHa mhkpo(|)hjihphh 0.88 — 1.23 mm, mnpHHa 0.007 — 0.009 mm. 

CaMHiBi He Haii^eHBi. 

fln^epeHi^HajiBHHH parH03. IlapyxHH h OmMapnH 
(1960) o6ocHOBajiH po a Encephalonema ,o;jih CBoeo6pa3Hon HeMaTO^Bi 
E. longimicrofilaria Paruchin et Oschmarin, 1960 H3 rojiOBHoro M03ra CKonBi, 
o6cjieAOBaHHOH b IIpHMopBe. 

E. ophthaltina sp. n. orannaeTCH ot E. longimicrofilaria cjie^yiomHMH npn3- 
HaKaMH. y rannHHoro BH,n;a OTcyTCTByeT nojioBoe OTBepcrae, y onncBiBae- 
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Moro — ByjiBBa Han^eHa y Ka^oro H3yHeHHoro 3K3eMnjinpa. Mhkpo(|)hjihphh 
cpaBHHBaeMBix bhji;ob TaK>Ke OTjraqaiOTCH: y HOBoro BH^a cjierKa pacmnpeHHBiH 
TOJIOBHOH H yTOHHeHHBIH 3a,0;HHH KOHIi;BI, KpOMe Toro, npn IIOHTH OflHHaKOBOH 
fljiirae jihhhhok mnpiraa E. longimicrofilaria b 5 pa3 SojiBine, neM y HOBoro 
BH,n;a. 

B nojiB3y bhjjoboh caMocTOHTejiBHOCTH E . ophthaltina CBH^eTejiBCTByiOT 
TaK>Ke jioKajiH3ai];HH napa3HTOB, cncTeMaTHHecKoe nojio>KeHHe, 3KOJiorim 
h reorpa^nqecKoe pacnpocTpaHemie oKOHHaTejiBHBix xo3neB. 

B cbh3h c hobbimh ^bheebimh mbi flonojiHHeM ,n;HarH03 po,n;a Encephalonema 
Paruchin et Oschmarin, 1960: Filariata MejiKnx pa3MepoB, OTcyTCTByeT nnni;e- 
BapHTejiBHan TpySna. y 3pejiBix caMOK nojiOBoe OTBepcTne HMeeTCH hjih 
OT cyTCTByeT. MnKpo(|)Hjmpira ^ocraraiOT HCKJiiowrejiBHo 6ojibbioh ajihhbi. 
Ilapa3HTBi M03ra n rjia3 hthd;. H3bgcthbi tojibko caMKH. 
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A NEW SPECIES OF NEMATODES — ENCEPHALONEMA OPHTHALTINA 
SP. N. — FROM EYES OF CORVIDAE 

V. F. Tchernobay 
SUMMARY 

A new species of nematodes — Encephalonema ophthaltina Tchernobay, sp. n. ( Fila¬ 
riata ) — was found in the eyes of two species of Corvidae. Microfilariae reach remarkably 
great size. Females are described, males are unknown. 



